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RH CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL Jogo: 115 
SÚMULA ON-LINE 

Campeonato: Campeonato Brasileiro - Série C/2024 Rodada: [2 
Jogo: Caxias / RS X Remo / PA 
Data: 08/07/2024 Horário: 20:00 Estádio: Francisco Stédile / Caxias do Sul 
Arbitragem 
Arbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (CD / PB) 
Arbitro Assistente 1: Cipriano da Silva Sousa (AB / TO) 
Arbitro Assistente 2: Gleydson Francisco (CD / PB) 
Quarto Arbitro: Wagner Silveira Echevarria (BAS / RS) 
Delegado Local: Jair Luiz de Oliveira (FD / RS) 
Analista de Campo: Julio Cesar Espinoza de Freitas (CBF / RS) 
Cronologia 
Entrada do mandante: 19:50 Atraso: Não Houve Entrada do mandante: 21:03 Atraso: Não Houve 
Entrada do visitante: 19:50 Atraso: Não Houve Entrada do visitante: 21:03 Atraso: Não Houve 
Início 1° Tempo: 20:00 Atraso: Não Houve Início do 2° Tempo: 21:05 Atraso: Não Houve 
Término do 1° Tempo: 20:50 Acréscimo: 5 min Término do 2° Tempo: 22:08 Acréscimo: 18 min 
Resultado do 1° Tempo: 0 X 2 Resultado Final: 2 X 4 


Relação de Jogadores 


Caxias / RS Remo / PA 


e| mero | nomecompeio [rea] cor 
1 Jose Jose Carlos Miranda T(g) P 366358 88 Rangel Marcelo Rangel Rosa MORR 186722 
2 Marcelo Marcelo Henrique Ferreira T P 341126 2 Diogo Batista Diogo Batista de Souza T |P 613494 
3 Dirceu Dirceu Wiggers de OI... TP 174541 4 Bruno Bruno Bispo dos Anjos TARE 367372 
4 Lucas Cunha Lucas Cunha Castilho TR: 374572 5 Joao Afonso Joao Afonso Crispim PIRR 374486 
5 Emerson Ma ... Emerson Martins da Silva T P 292221 7 Giovanni Giovanni Fernando Co... T P 376246 
6 Mateus Mende: Mateus Mendes Ferrei... T P 323567 12 Raimar Raimar Rodrigues Lopes T P 552845 
7 Gabriel Silva Gabriel Santos Silva TP 501939 19 Ytalo Ytalo Jose Oliveira ... TARE 169945 
8 Elyeser Elyeser Maciel da Silva we 333676 21 Kelvin Kelvin Mateus de Oliveira T P 300791 
9 Alvaro Oli ... Alvaro Vieira de Oliveira TP 541189 22 Jaderson Jaderson Flores dos Reis T P 513348 
10 Augusto Augusto Cesar Veriss ... q | e 432204 38 Rafael Castro Rafael Augusto Damaz ... T P 344952 
11 Robinho Robson Jose Brilhant ... w [IP 456114 97 Marco Antonio Marco Antonio Rosa F... T P 518590 
12 Samuel Samuel Deuner R(g) P 546008 32 Leonardo Leonardo Lang Lopes R(g) P 443489 
13 DIAS Lucas Ryan Dias Santos R P 609480 3 Leonardo Leonardo Sheldon Martins R P 501768 
14 Jean Jean Pierre Freitas ... R E 334790 9 Lucas Ribamar Lucas Ribamar Lopes ... R P 413248 
15 Pedro Cuiaba Jose Artur Pedro da Silva R P 562298 10 Matheus Anjos Matheus Aleksander d ... R P 337245 
16 Cezar Cezar Henrique Dias ... RAR 500955 15 Ronald Ronald de Moura Guedes R P 609232 
17 Barba Joao Pedro de Giuli RETR 387277 16 Paulo Curuá Paulo Tadeu Viana Martins R P 518175 
18 Emerson Souz: Emerson Santos de Souza R P 517492 23 Vidal Cristiano da Silva Vidal mt | IP 329349 
19 Yuri Ferraz Yuri Ferraz Azevedo ... RARR 385126 30 Guty Gustavo Henrique Mei ... R P 715038 
20 David Peninha David Lustosa de Oliveira R P 370739 31 Adsson Adsson Igor Marinho ... at | IP 501947 
21 Geilson Geilson Cerqueira Almeida R P 539771 35 Helder Helder Silva Santos RARR 185482 
22 Vitor Feijão Vitor Correia da Silva RARE 431945 98 Felipinho Felipe da Silva Nasc ... RATE 617491 


T = Titular | R = Reserva | P = Profissional | A = Amador | (g) = Goleiro 
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Comissão Técnica 


Técnico: Thiago Gomes Pacheco Técnico: Rodrigo Marques De Santana 
Assistente Técnico: Fabiano Feijo De Carvalho Assistente Técnico: Gonzalo Luis Llanos 

Médico: Marcus Vinicius Bianchi Médico: Matheus Zimmermann Gonçalves 
Treinador De Goleiros: Everson Ricardo Pereira Treinador De Goleiros: Flavio Matheus Garcia Da Silva 
Preparador Físico: Tiago Cetolin Preparador Físico: Jose Mario Pajolla Buck 
Fisioterapeuta: Ramon Weirich Lazzari Massagista: Jefferson Ramon Cantao Da Silva 


1T 4 


07:00 NR Bruno Bispo dos Anjos Remo/PA 
19:00 i m NR Giovanni Fernando Cofreste Pavani Remo/PA 
04:00 2i T NR Gabriel Santos Silva Caxias/RS 
43:00 2m 22 NR Jaderson Flores dos Reis Remo/PA 
+13 2T 9 NR Alvaro Vieira de Oliveira Caxias/RS 
+18 271 15 NR Ronald de Moura Guedes Remo/PA 


NR = Normal | PN = Pênalti | CT = Contra | FT = Falta 


Cartões Amarelos 
1T/2T EM Nome do Jogador 


33:00 1T 88 Marcelo Rangel Rosa Remo/PA 
Motivo: A3. Retardar o reinício do jogo - Retardar a execução de um tiro de meta. 


38:00 1T 12 Raimar Rodrigues Lopes Remo/PA 
Motivo: A3. Retardar o reinício do jogo - Retardar a cobrança de um lateral a favor de sua equipe. 


24:00 2T TC Thiago Gomes Pacheco Caxias/RS 
Motivo: A6. Entrar ou retornar ao campo de jogo sem a permissão do árbitro - Retardar a execução de um tiro de meta. 


24:00 2T TC Rodrigo Marques Santana Remo/PA 
Motivo: A6. Entrar ou retornar ao campo de jogo sem a permissão do árbitro - Adentrar ao gramado sem a permissão da arbitragem. 


30:00 271 6 Mateus Mendes Ferreira Pires Caxias/RS 
Motivo: A1.3. Cometer uma falta tática para impedir um ataque promissor - Cometer uma falta tática pra impedir um ataque promissor. 


37:00 2T 32 Leonardo Lang Lopes Remo/PA 
Motivo: A3. Retardar o reinício do jogo - Retardar a execução de um tiro de meta. 


41:00 2T 4 Bruno Bispo dos Anjos Remo/PA 
Motivo: A3. Retardar o reinício do jogo - Retardar a execução de uma falta a favor de sua equipe. 


TC - TécnicoTC - Técnico 


Cartões Vermelhos 


NÃO HOUVE EXPULSÕES 
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som do estádio e a partida transcorreu normalmente. 


Ocorrências / Observações 


O jogo foi paralisado aos 38 minutos do primeiro tempo, após ser detectado a presença de um laser em direção ao rosto do goleiro da 
equipe do remo, o mesmo vinha de onde estava localizada a torcida do caxias. prontamente o delegado solicitou o anuncio no sistema de 


Motivo de atraso no início e/ou reinício, e de acréscimos: 


Acréscimos devido a atendimento médico a atletas supostamente lesionados, substituições, procedimento de anulação de gol e comemorações de gol. 


Nada houve de anormal. 


INT | Remo/PA 
INT Caxias/RS 
29:00 2T  Remo/PA 
29:00 2T | Remo/PA 
30:00 2T  Caxias/RS 
30:00 2T  Caxias/RS 
39:00 2T  Caxias/RS 
44:00 2T  Remo/PA 
+17:00 2T Caxias/RS 
+17:00 2T  Remo/PA 


Observações Eventuais 


Substituições 


32 - Leonardo Lang Lopes 

17 - Joao Pedro de Giuli 

15 - Ronald de Moura Guedes 
16 - Paulo Tadeu Viana Martins 
20 - David Lustosa de Oliveira 
22 - Vitor Correia da Silva 


19 - Yuri Ferraz Azevedo de Almei... 
9 - Lucas Ribamar Lopes dos Sant... 


16 - Cezar Henrique Dias Santos 
3 - Leonardo Sheldon Martins 


88 - Marcelo Rangel Rosa 
5 - Emerson Martins da Silva 
21 - Kelvin Mateus de Oliveira 


97 - Marco Antonio Rosa Furtado J... 


6 - Mateus Mendes Ferreira Pires 
8 - Elyeser Maciel da Silva 

11 - Robson Jose Brilhante Martins 
19 - Ytalo Jose Oliveira dos Santos 
7 - Gabriel Santos Silva 

22 - Jaderson Flores dos Reis 


Confederação Brasileira de Futebol 


Publicação da Súmula: 08/07/2024 23:54 


Emissão desta via: 08/07/2024 23:54 


Página 3/3 


